Rockwell-Downey Mission Support Room (MSR) 
and Data Display & Review (DDR) Room Upgrade 
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Building Block Architecture Provides Transportability 
of Data, Procedures and Knowledge 
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Synergistic Approach Lowers Cost and Risk 
for Life Cycle of a Program 




Distributed Scaleable Architecture is Based 
on Industry Standards Maximizing 
Transparency and Maintainability 
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Autonomous Control Structure Provides for Distributed 

and Segmented Systems 



Rockwell International 
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RI-ASSTC is Putting the System Architecture to Action 
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Shuttle Checkout and Mission Support Datalink 
Provides Real-Time Integrated Satellite/Ground Systems 
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ASSTC is Applying ES Technology to Mission Support 
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FAM Interprets Output of Subsystem Expert System 
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Background MateriaT| 
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ASSTC Laboratory Environments Support 
Technology & Market Evolution 
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ASSTC Facility Supports Extensive 
Development and Operations 
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